جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 3044 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الاولى للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة دار السلام العراقية الأهلية وارسو بولندا 








_ 1_| 3202192304400 _| سلمى مصطفى عبد الحليم عبد المقصود_ | 50 __| 85 | 89 | 50 | تيع | 24 
| 2 | 3021923044002 | نبأ حيدر هاشم محمد علي | 6 | 82 | 8&6 | 83 | نج | 39 _ 
_ 3 | 3021923044003 _| نور الهدى عقيل قحطان عبد الكريم__ | __ 87 _ | 85 | 94 | 84 | نج | 30 | 






سبون 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


